Nations Unies 


S/2019/902 



^1 Conseil de securite 


Distr. generate 
21 novembre 2019 
Fran^ais 

Original : anglais 


Note de la Presidente du Conseil de securite 

A sa 7488 e seance, tenue le 20 juillet 2015 au titre de l’examen de la question 
intitulee «Non-proliferation », le Conseil de securite a adopte la resolution 
2231 (2015). 

Au paragraphe 4 de cette resolution, le Conseil de securite a prie le Directeur 
general de l’Agence internationale de l’energie atomique de le tenir regulierement 
informe du respect, par la Republique islamique d’lran, des engagements qu’elle avait 
pris dans le Plan d’action global commun et de lui faire a tout moment rapport sur 
tout probleme ayant une incidence directe sur le respect de ces engagements. 

La Presidente distribue done ci-joint le rapport du Directeur general par interim 
en date du 18 novembre 2019 (voir annexe). 
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Annexe 


Lettre datee du 18 novembre 2019, adressee a la Presidente 
du Conseil de securite par le Directeur general par interim 
de PAgence internationale de Penergie atomique 

J’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le rapport remis au Conseil des 
gouverneurs de l’Agence internationale de l’energie atomique (voir piece jointe). 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter le texte de la presente lettre 
et de sa piece jointe a l’attention de tous les membres du Conseil de securite. 

Le Directeur general par interim 
(, Signe ) Cornel Feruta 
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Piece jointe 

[Original : anglais, arabe, chinois, 
espagnol, frangais et russe] 

Verification et controle en Republique islamique d’lran 
a la lumiere de la resolution 2231 (2015) du Conseil 
de securite de PONU* 


Rapport du Directeur general par interim 

1. Le present rapport du Directeur general par interim adresse au Conseil des 
gouverneurs et, parallelement, au Conseil de securite de l’ONU (Conseil de securite) 
traite de la mise en oeuvre par la Republique islamique d’lran (Iran) des engagements 
en matiere nucleaire pris dans le cadre du Plan d’action global commun (PAGC) en 
ce qui concerne son stock d’eau lourde. On y trouvera des informations actualisees 
sur les faits survenus depuis le precedent rapport du Directeur general par interim 1 . 

Activites relatives a l’eau lourde 

2. Le 16 novembre 2019, l’lran a informe l’Agence que son stock d’eau lourde 
avait depasse les 130 tonnes 2 . Le 17 novembre 2019, l’Agence a verifie que l’usine 
de production d’eau lourde (UPEL) etait en service et que le stock d’eau lourde de 
l’lran etait de 131,5 tonnes 3 . 


* Le present rapport a ete communique au Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de 
l’energie atomique sous la cote GOV/2019/10. 

1 GOV/2019/55. 

2 PAGC, Annexe I - Mesures relatives au nucleaire, par. 14. 

3 Le 17 novembre 2019, l’Agence a confirme que, depuis le precedent rapport du Directeur general par 
interim, 0,2 tonne d’eau lourde avait ete expediee hors d’lran et que l’lran avait utilise 0,2 tonne d’eau 
lourde dans le cadre d’activites de recherche-developpement (R-D) relatives a la production de 
composes deuteres destines a des applications medicales. A la meme date, l’Agence a verifie que l’lran 
avait purifie 1,8 des 2,2 tonnes d’eau lourde contaminee resultant de la production de composes 
deuteres. 
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